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SERIES-III 8086/8087/8088 MACRO ASSEMBLER V1.1 ASSEMBLY OF MODULE VECTOR 
OBJECT MOOULE PLACED IN :F1:MVECTR.OBS . 
ASSEMBLER INVOKED BY: » ASM86.86 sFUIMVECTR.~SRC PRINTCSFISMVECTR.LST) DESUG 


LOC OBJ LIN= SOURCE 
4 NAME VECTOR 
2 #1 Sincludet:flscpyrt.dcea) 
= 3 ; 
=4 4 ; /* Intel Corporation Proprietary Information. 
= 5 ; This listing is supplied under the terms of a 
1 6 ; license agrement with Intel Corporaton and 
= 7 ? may not be copied nor disclosed except in 
=1 8 ; accordance with the terms of that agreement. */ 
= 9 ; 
1¢ CGROUP GROUP CODE: 
eyes 11 CODE SEGMENT PUBLIC ’CODE’ 
12 ASSUME CS:CGROUP 
13 
14 70? VECTOR (<PARAM LIST>, ROUTINESO) 
15 ; 
16 7 VECTOR IS USED TO INDIRECTLY CALL A SUBROUTINE. 
17 7 
18 ; PARAMETERS? 
19 7 <PARAM LIST> - AN ARBITRARY LIST OF PARAMETERS TO 
20 ? BE PASSED TO "ROUTINE", 
21 ; ROUTINESO - THE OFFSET OF THE ROUTINE TO VECTOR TO. 
22 
2s . 
24 PUBLIC VECTOR 
0000 58 25 VECTOR: POP AX 
0001 58 26 ' POP BX 
0002 50 27 -PUSH AX 
QOO003 FFES 28 JMP BX 
29 
tia 30 Code cNOS 
31 =ND 


ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND 


